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安全にお使いいただくために 

この取扱説明書への表示では、製品を安全に正しくお使いいただを、あなたや他の人々への危害や財産への損善を未然に 
防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意おはなのよラになっています。巧容をよく理解してから 
本文をお読みください。 


お 7 JT の意ロホ 


A 警告 

この表示を無視して、誤った恥及し、をすると、人が死 t または重傷を負う可能性わ觸定される内容を示してしなす。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想をされる内容および物的損善のみの 
発生び想定されるの容をおしています。 


絵表の例 


A 

A 記号は注意（警告を含む）を促ず内容びおることを告け"るをのです。 

巧 


&記号は禁止の行為でおることを告げるちのです。 

図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分^ jh ) わ’猫かれています。 

處 

♦記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから掠け）び描かれています。 


A 警告 


^ 万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、火災-感電の 
原因とな0ます。すぐに機器本体の電源スイッチを切0、電源プラグをコンセントから抜さ、 
煙び出なくなるのを確認してお買い上げの販売店またはティアック修理センターに修理をご依 
頼くださし、。 


2 


TASCAM GT-R1 













安全にお使いいただくために 


€ 

万一、機器の内部こ異物や水などび入った場合は、まず機器本体の霞原スイッチ对刀り、量原プラグ 
をコンセントか5抜き、お買し化げの販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。そ 
のまま使用すると火災-感電の原因とな0ます。 

0 

この機器の隙間などか5内部に金属類や燃えやすいわのなどを差し込んだ0、落とし込んだり 
しないで < ださい。 火災. 感電の原因とな0ます。 

0 

この機器の上に小さな金属物を置かないでください。中に入った場合に火災-感電の原因となり 
ます。 


この機器を改造しないでください。 火災. 感電の原因となります。 

處 

万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場をは、機器本体の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントか5抜いて、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。そのまま使用する 
と火災-感電の原因とな0ます。 

0 

船舶などの直流 （ DC 電源）には接続しないでください。火災の原因になります。 

0 

航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれびあるため、離着陸時の使用は航;空まをにより制限 
されていまずので、離着陸時は本機の電源をお切0ください。 
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を全にお使いいただくために 


A 注意 


〇 オーディオ機器を接続する場をは、香々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に 
従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。 

〇 電源を入れる前には音量を最かにしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因とな 
ることがあ0まず。 

0 ヘッドホンをご使用になるとをは、音量を上げすざないようにま意してください。耳を刺激 
する様な大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることびあ0ます。 

0 なのよラな場所に置かないでください。火災、感電やけがの原因となることがありまず。 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や漏気びあたる場所 
■湿気やほこりの多い場所 
-ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 

^ AC アダプター使用時に移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜さ、機器間の接続コードなどが部の接続コードをがしてか5行ってください。コード 
I び傷つさ、火災•感電の原因となることびあります。又、お手入れの隙は安全のため電源プラ 

グをコンセントから抜いて行ってください。 


〇 この機器には、指定の AC アダプターをご使巧ください。それ!;(がの物を使用すると故障、火 
が、感電の原因となりまず。 
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を全にお使いいただくために 


zh 警告 r (充電;化に関する警告 )I 


本製品はリチウムイオン電ミ也を使用していまず。発熱，発乂、液漏れ等を避けるため、な下のを意事項を必ず守ってくだ 
さい。 


0 

♦指定しがが DAC アダプターと US 目ケーブルを使巧しないでくださし、。 

家庭用 AC 電源で使用する時や、充電を行う時は必ず指定の A 仁アダプターと US 目ケーブルを使 
用してください。指定じ W の物を使用すると過熱により、けび-やけど-火災-巧損や電池の 
破裂、液漏れの原因になります。 

0 

火の中に入れた0、火のそばや炎天下などで充電した D、 放置したりしないでください。 


♦分解しないで < ださい。 

感電の原因になります。充電式電池の交換•点検-修理は、お買い上げの販売店またはティア 
ツク修理センターにご依頼ください。ただし廃棄樹こは取扱説明書記載の手順に従って内蔵の 
電池を取0がしてI」サイクルにご協力ください。 

〇 

♦充電式電池の液び漏れたときは素手で液をさわ5ないでください。 

液漏れび発生した時にはティアック修理センターにご相談ください。 

液び目に入った時には失明の恐れびありまずので、目をこす5ずにすぐにきれいな水で洗っ 
たあと、ただちに医師にご相談ください。 

液び体や衣服に付いた時は皮膚の怪我-やけどの原因になるのでされいな水で洗い流したあ 
と、ただちに医師にご相談くださし、。 
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第 1 章はじめに 


本機は SD カードを使ったギタリスト/ベーシスト向けの 
ポータブルレコーダーです。内蔵マイクを使った録音のほ 
かに、ギター/ベース専用入力端子を使ったギターまたは 
ベースを直接録音、列部オーディオ機器 （CD プレーヤー 
など）のライン録音が巧能です。録音オーディオフオーマ 
ットは MP3 (32kbps 〜320 kbps、44.1 kHz/48kHz)、 
WAV (44.1/48kHz、16/24 ビット）から選お可能 
です。さらに本機では、オーディオファイルを再生しなが 
ら入力信号を S ックスして録音ずることびでさまず（オー 
バーダビング機能)。 

また本機は、ギター/ベースの練習に役立つ再生コント □- 
ル機能（音程を変えないス□-再生、ギター/ベースのパー 
トキヤンセル機能など）や1」ズムマシン機能を装備していま 
ず。なお入力信号には内蔵エフェクターを掛けることびでを 
まず。練習に使ラ曲は本機の入力端子を使って歸音でをるほ 
かに、 US 目接続したパソコン上に保存されている曲を本機 
に転送（コピー）することびでをまず。 
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取扱説明書について 

本書は、白 T-R1 を購入後すぐに使用していただくための 
基本的な操作のみを説明していまず。 GT-R1 の詳しい取 
扳説明書は本機に同捆、または SD カード内の電子ファイ 
ルとして収録されていまず。 

SD 力ード巧の取扱説明書を見るには 

付属の SD カードを本機にセットし、付属の USB ケーブル 
を使って、本機をパソコンに接続します（接続方法につ 
いては「パソコンと US 日接続する」 （1] ページ）をご覧 
ください)。 

GT-R1 フオルダ内の MANU 冉 L フオルダに取扱説明書フ 
ァイルびありまず。なおこのファイルを開くには、パソ 
コンに AdobeReader びインスI -- ルされている必要びあ 
ります。冉 dobeReader はインターネットから無償でダ 
ウン□ー ドで走ます。 


I ごを意 I 


取捉説明書のデータは化のメディア（パソコンの A — 
ドディスク、 CD-R 等）にバックアップすることをお 
勧めしまず。 





■ 取扱説明書を消してしまった時には 

取扱説明書を削除してしまった場合は、弊社ウてブサイ 
卜 （http://www.tascam.jp/) からダウン □— ドするこ 
とびで去ます。 


製品のお手入れ 

製品の';ちれは、柔らかい巧でからぶさしてください。 

化学ぞラさん、ベンジン、シンナー、アルコール等でな 
かないでください。表面を痛める原因となります。 


アフターサービス 


♦ この製品には保証書を別途添付しております。保証書 
は所定事項を記入しておミ度ししておりますので、大切 
に保管して < ださい。 

♦ 保証期間はお買い上げ曰より]年です。保証期間中は 
記載内容によりティアック修理センターび修理いたし 
ます。 


第1章はじめに 

• 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の 
修理などについては、お買い上げの販売店またはティ 
アック修理センターなどにご相談ください。修理によ 
つて機能を維持でをる場合は、お客さまのご要望によ 
り有償修理いたします。 

♦万一、故障び発生し修理を依頼される場含は、次の事 
項を確認の上、ティアック修巧センターまでご連絡く 
ださい。 

•型名、型番订 ASC 冉 MGT-R1) 

• 製造番号 （Serial No.) 

•故障の症状（でさるだけ詳しく） 

• お買い上げ年月日 
• お買い上げ販売店名 
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第 2 章準備ずる 


SD カードをセツトずる 

本機では SD カードを使って記録や再生を行いますので、 
ご使用前にカードをセツトずる必要びあります。 



本機をお買い上げ時には] G 日の SD カードびセットさ 
れています。この SD カードをそのまま使って録音/ 
再生を行ラ場をは、改めてセットし直す必要はありま 
せん。 

本機の左サイドパネルに SD 力ードス□ットと US 巨]ネク 
夕の蓋びあります。 
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蓋を矢印の方向に押し下げてから開さます。 

SD 力ードス□ットに SD 力ードを差し込み、カチッと手 
応えびあるまで押しまず。 

SD 力ードを取りがずには： 


差し込まれている SD カードを押します。 



I ごを意 I 


録音中や再生中、およびパソコンと US 日接続中は、 
SD カードを取り外さないでください。 






















電源を準備ずる 

本機は専巧リチウムイオンバッテリー（日 P-L2、 付属およ 
び別売）または別売の AC アダプター (PS-P520) で駆動 
ずることびでさまず。ご使用の際はあらかじめバッテリー 
を充電しておくか、 または AC アダプターを接続しまず。 

専用バッテリーを使ラ 

(日 P-L2、 付属または別売の）専巧バッテ U —は、お買い 
上げ時に十分に充電されていませんので、ご使巧前にあ 
らかじめ充電する必要びあります。充電は、本機とパソ 
コンを USB 接続して行います。 

1 . 本機の裏面にあるバッテ U —ケースの蓋をスライドし 
て取りがし、付属の専巧バッテリーをセットしまず。 



第2章準備ずる 


2. 本機の左サイドパネルの蓋を開を、付属の USB ケーブ 
ルを使って、本機の US 目ポートとパソコンを USB 接 
続しまず。 



USB 接続中、本機の専用電池の充電び始まり、トップ 
パネルち上部の充電インジケーターびオレンジ色に点灯 
しまず。充電び完了すると消なします。 



■充電インジケーター 
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第 2 章準備ずる 



• 本機の電源を入れなくてち USB 接続中は充電び行われ 
ます。 


• 専巧電池は別売されていますので、必要に応じて予備 
電池を巧意することびでをます。 

• 別売の冉 C アダプターを接続すると、内蔵電池び充電 
されます。この場合ち充電中は充電インジケーターび 
点なしまず。なお本機の電源を入れなくてを、冉巳ア 
ダプターを接続中は充電び行われます。 

別売の AC アダプターを使ラ 

別売の AC アダプター CPS - P 520) を DC IN 已 V に接続 
します。 
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電源を入れる/切る 


電源を入れるには、デイスプレイに "TASCAM GT - Rl " 
と表示されるまで、左サイドパネルの POWER キーを巧し 
続けます。 



本機び起動すると、ホーム画面び表示されます。 


三動 g るこ、/1 

I gKE & - I 


I KEY irT7g~li non i {jni 

OOhOOmOOs 

I 叫:叫:叫 


il NO MUSIC FILE 


FOLDER 


000/000 


電源を切るには、ディスプレイに "PORTABLE GUI ¬ 
TAR/BASS RECORDER " と表示されるまで、 
POWER キーを巧し続けます。 


































パソコンと USB 接続ずる 


付属の us 巨ケーブルを使ってパソコンと USB 接続するこ 
とによって、本機のバッテ U —の充電、オーディオファ 
イルの転送（コピー）などを行ラことびでをまず。必要 
に応じて接続して < ださい。 

本機およびパソコンび起動しているとをに US 巨ケーブル 
を接続をずると（あるいは US 己ケーブル接続後に本機と 
パソコンを起動すると）、政下の画面び本機ディスプレイ 
に表示されます。 



またパソコンには、本機にセットされている SD カードび 
"GT-RV' という名のが部ドライプとして表示されまず。 
"GT-R1" ドライブの中には、 MUS にフオルダ、 utili ¬ 
ty フォルダおよび取振説明書の PDF データを収録した 
MANUAL フオルダびあります。 


第2章準備ずる 



US 己接続を終了するには、パソコン側で "GT-RI" の接 
続を解除してから、 US 巨ケーブルを振きます。 

パソコン側での接続觸除方法については、白 T - R 1 取扱説 
明書またはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 
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第 2 章準備ずる 


モニターを 準備ずる 


0 /LINE OUT 端子に へッ ドホンまたはモニターシステム 
(アンプ内蔵スピーカー、オーディオシステムなど）を接 
続します。 



I ごを意 I 


マイクを使った録音を行うときは、ヘッドホンを使って 
モニターして<ださい。スピーカーを使ってモニターす 
ると、スピーカーの出力音び入力されて、正常な音で緑 
音できなかったり、八ウリング（フイードバック）を起 
こす可能性びありまず。 
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本機をリセットずるには 

本機のボトムパネルにリセット用ホールびあります。 



本機の動作びおかしくなったとを、ク U ップの先端など 
細長い棒などをこの巧に差し込んで、内部にあるボタン 
を押しまず。電源びオフになり、本機のシステムびリセ 
ッ h されます。 



正常に動作しているとをは U セツトボタンを押さない 
で < ださい。 
























































内蔵マイクを使って録音ずる 


内蔵のステレオマイクを使って、通常のステレオ録音を 
行ってみましよう。 

政下の操作は、本機に SD カードをセットし、本機を起動 
し、 0/UNE OUT 端子にへッドホンを接続していること 
を前提にしています。 



本機を最初に使ラときは "INT/MIC" に設定されて 
いますので、手順 1.〜3 .は必要ありません。 


1. ちサイドパネルの SETTING キーを巧して、 INPUT 
SETTING 画面を表おします。 


(INPUT SETTING >UUl 


INPUT 


MONITOR 


: INT/MIC 
: OFF 


[INT/MIC 


INPUT" び反輯しています。 


第 3 章 録音する 


2. 〜 キーを押します。 


(INPUT SETTING >UUl 


川 PUT 
MONITOR 


INT/MICI 


: OFF 


[INT/MIC 


この状態で入力を選択でさまず。 

3. ホイールを使って "INT/MIC" を還おしまず。 

内蔵マイクび入カソースになりまず0」アパネルの 
M に IN 端テに何も接続しない場合)。 

化のソース（ギター/ベース、外部マイクあるいはラ 
イン入力）を録音する場合については、「内蔵マイク 
じ(がのソースを録音する」 （1 日ページ）をご覧くださ 
い。 

斗. M イキーを巧します。 
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第 3 章録音する 


已.ホイールを使って GAIN 項目を反転しキーを巧し 
ます。 



( INPUT 

SETTING ) 山 ！] 

1 INTVMIC 

1 

GflIH 
TVPE 
POWER 
LOW CUT 

♦ 四 19 吉 

: STEREO 
: OFF 
: OFF 


6. ホイールを使って GAIN を設定します。 



工場出荷時は GAIN は MID に設定されていまず。 

バンド演奏など大をい音量を録音するとさは LOW に 
会議などかさい音量を録音するときは HIGH に設定し 
て < ださい。 

7. STOP / HOME キーを巧して、ディスプレイをホーム 
画面に戻します。 

8. REC / PAUSE キーを押して録音待機にします。 

キーびホく点滅し、ディスプレイび緑言画面になりま 
す。 
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—■mini L" irnFFHT^ 

■ OOhOOmOOs 


化化 14 


GT 00000 0- W3 り 


が；'" 


wau 1 ら bit 
44.1K 



録音待機にすると、入力信号をヘッドホンでモニター 
することびでをます。 

9. ちサイドパネルの INPUT ボリュームを使って、マイ 
クの入カレベルを調節しまず。 



—■mini L" irnFFHT^ 

■ OOhOOmOOs 

^ , D 1:3 E :14 


… ク GT 日日日日日日.…リ 


が；'" 


wau 1 ら bit 
44.IK 




























I ごを意 I 


.PEAK インジケーターは入力信号の過大入力を監視し 
まず。 PEAK インジケーターび点なする場合は 
INPUT ボ U ュームを使ってレベルを下げてください。 

• L/R メータは録音レベルを監視します。一番ちのドッ 
卜び点なする場合は INPUT ボ U ュームを使って入力 
レベルを下げるか、エフェクターを使用している場合 
は EFFE 巳 T 画面内の出カレベル CLVL ) を下ばてく 
ださい。 



INPUT ボ U ュームの調節だけでなく、マイクと音源と 
の距離や、マイクの向さを調節してみてください。距 
離や向をによって音質び変わります。 （ ^取扱説明書 
r 第7章録音する」の r 内蔵マイクの角度を調整する」） 

10. 棘要に応じて、 OUTPUT VOLUME (+、 一） キー 

を使ってモニター音量を調節します。 

11. 再度、 REC/PAUSE キーを巧して録音を始めます。 
キーびホ < 点むします。 

12. 録音を止めるには STOP/HOME キー封甲します。 
録音を止めると、録音データび新しいオーディオファ 


第3章録音する 

イルとして保存され、ディスプレイびホーム画面に戻 
ります。 

再生位置び録音したオーディオファイルの先頭に戻り 
ます。 



• 録音を一時停止するには、 REC/PAUSE キーを巧し 
まず。 


• 出荷時の設定では、 ] 6 ビットの WAV 形式で録音され 
ますび、 24 ビットの WAV 形式または mp3 形式で録 
音することもできます。 MENU 画面の REC SET - 
TING 項目で設定できまず。（一取扱説明書「第 7 章 
録音する」の「ファイル形式/サンプ U ング周波数を 
選択する」） 

• 白 T-R1 で録音した才ーディオファイルには、録音した 
順番で GT の釣こ 6 あの通し番号び付いたファイル名び 
自動的に作成されます。ファイル名の樓ろにはファイ 
ル形式に応じて拡張子 （. wav または . mpS ) び付加 
されます。例えば最初に録音するファイルび WAV 形 
式の場合、ファイル名は " GT 000000. wav " にな 
ります。 
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第 3 章録音する 


内蔵マイク J ； (が■のソースを録音ずる 


内蔵マイクを使わずに、ギター/ベースの音を録音した 
り、 S キサーやオーディオ機器などの出力信号を録音す 
ることわで走ます。 

内蔵マイクしがの信号を録音するには、音源を本磯の適 
切な入力端子に接続し 、 INPUT SETTING 画面の 
INPUT 項目を音源に応じた設定にしまず（上記の「内蔵 
マイクを使って録音する」の手順 1.〜4 .参照)。 

それ樓の操作は、上記の「内蔵マイクを使って録音す 
る」の手順日丄ソ下と同じです。 

♦ギター/ベースの音を録音ずる場合 

1. フ□ントパネルの GUITAR IN 端子（モノラル標準ホ 
ンジャック）にギターまたはベースを接続します。 

2. INPUT SETTING 画面の INPUT 項目を " GUITAR " 

に設定しまず。 



GUITAR IN 端テに入力された信号はし R 両チヤンネ 
ルに録音されます。 
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I ごを意 I 


アクティブタイプ（電池を内蔵した）のギター/ベー 
スを接続して音び歪む場合は、ギター/ベース側のボ 
U ュームを絞ってください。 

•ミニプラグのマイクを録音ずる場合 

1. U アパネルの IVMC IN 端 テ （ステレオミニジャック） 
にマイクを接続します。 

2. INPUT SETTINGli® の INPUT 項目を "INT/M に " に 

設定します。 

3. I ィィ キーを押して INPUT 項目を反起したあと、ホイー 
ルを右に回して INT/MIC の設定サブ;ニューを表示 
し、ステレオ/モノの設定、プラグインパワーの才 
ン/オフ設定などを行います。詳しくは取扱説明書を 
ご覽< ださい。 

•外部オーディオ機器を録音ずる場合 

1. U アパネルの LINE IN 端子（ステレオミニジャック） 
にが部オーディオ機器の出力端子を接続します。 

2. INPUT SETTING 画面の INPUT 項目を "LINE" に 

設定しまず。 






LINE IN 端子からの入力信号の入カレベルは固定で 
す。 INPUT ボ U ュームを使ってレベルをコント □- 
ルずることびでをません。レベル調節は外部機器側で 
行ってください。 


ファイルを削除ずる 

録音したファイルび気に入らない場合など、ブラウズ 
(BROWSE) 画面上で不要なファイルを削除することび 
でさます。 

1 . MENU キーを押して MENU 画面を表示しまず。 
a MEHU >画 


IHFORMRTIOH 


/ BROWSE 

yP し BV し I 且 T 

yPLBV MODE 

y REC SETTING 


第 3 章録音する 


2. ホイールを使って " BROWSE " を反転し、 ►/■■*- 
を押します。 

BROWSE 画面び表示されます。 

C EROU5E ) 画 

回 MUSIC n 

け 


3. ホイールを使って削除したいファイルを反較し、 
►/■ ■キーを巧します。 

下のポップアップび表示されまず。 


d 

回 


EROUSE 


つ画 


MUSIC 


GT 000001 
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第 3 章録音する 


4 .ホイールを使って "DELETE" を反鼠し、 ►/■■*- 
を巧しまず。 

UTF の確認画面び表示されます。 


EROUSE 


ご唱 


く FILE DELETE ； 
GT000001.wav 
fire you sure ? 


IPLflVi 


stopIeH 


已.■キーを押してファイルを削除します。 

削除を中止する場合は、 STOP/HOME キーを巧しま 
す。 



本機では、録音ファイルをカテゴ U —別のフォルダに 
分類するなど、フォルダ構造で管理することびでをま 
す。その場合のフォルダの作成方まや画面巧でのナビ 
ゲーシヨン、削除じ(列のファイル操作などについては、 
取披説明書の「第10章ブラウズ ( BROWSE ) 画面」 
をご覧ください。 
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録音したファイルを再生してみましよラ。 



録音を終了した後、再生位置び録音したファイルの先 
頭に自動的に戻っていまず。 

1 .►/■ ■キーを押して再生を開始しまず。 

6 6 
66 
"5’〜6 



ファイル巧の再生位置び、ホーム画面の再生位置表术 
バーに表示されます。 

I SFEED I KEY 11 Fi C 1 1 flOn I (JHl 

II 00 h 02 m 53 s 

L I DD : D5 ぶ 

SI GT 日日日日日日 . wav 

FOLDER 001/001 C5D 



第 4 章再生する 


2. OUTPUT VOLUME (+ 、 一） キーを使ってモニター 
ボ U ュームを調節しまず。 



調節中（キー操作中）、ボ I 」ューム位置びディスプレ 
イの下部にバー表示されまず。 


I SFEED -~\ I KEY 11 Fi C 1 1 flOn I fifi] 

II 00h02m55s 



Si GT 日日日日日日. wav 
Foif" 化 -IIIIIDDDDDDD+Id' 

3 .再生を停止するには、 ►/■■*- (または 
STOP/HOME キ ー) を巧します。 

現在の位置で停止します。 

ファイルの頭に戻すには、 M イキ ーを巧します。 
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• 複数のファイルを録音した場合、キーを使 
つてファイルを選択することびでをます。 


. キーを押したままにずると、それぞれ早戻 
し/早送り サーチび でをます。 

• ホイールを使って再生位置を移動することびでさま 
す。 
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前述の「オーバーダビングをする」、あるいは樓述する 
r 曲に合わせてギター/ベースを弾く」、 r 再生コント□一 
ル機能を使ラ」での再生素材として、 CD の巧を本機に取 
り込んでみましよラ。 

いったん CD からパソコンに取り込んで本機に転送しま 
ず。 



本機の LINE IN 端テ経由で、 CD の巧を直接録音する 
ことちでさます。 

じ(下の操作は、パソコンと本磯の電源びオンになってい 
ることを前提としています。 

1. パソコンのソフトウ エア アプリケーシ ヨン GTunes 
など）を使って、 CD の曲を MP 3 または WAV 形式で 
パソコンに取り込みまず。 

具体的な操作方法などについては、パソコンあるいは 
アプ U ケーシヨンの取扱説明書/ヘルプをご覧くださ 
い。 

2. パソコンと本機を US 巨接続します。（一 ]] ぺージ 
「パソコンと US 日接続する」） 


第已章 CD の巧を取り込む 


3. パソコン上の "GT-R1" ドライプをクリックして開き 
ます。 

UTILITY フォルダ、 MUS にフォルダび表おされます。 

4. パソコンに取り込んだ曲のファイルを MUS にフォル 
ダにドラッグ&ド□ップします。 

ファイルがコピーされます。 

己.コピーを終えたら、まず最初にパソコンから本機を正 
しい手順で切り離した後、 US 日ケープルを外します。 
本機の画面びホーム画面に戻りまず。 
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第 6 章曲に合わせてギター/ベースを弾く 


録音したファイルやパソコンから取り込んだ曲に合わせ 
てギター/ベースを演奏することびでさます。 


ギター/ベースを接続ずる 


1 .フ□ントパネルの GUITAR IN 端テ（モノラル標準ホ 
ンジャック）にギターまたはベースを接続します。 


2.ちサイドパネルの SETTIG キーを巧して 、 INPUT 
SETTING 画面を表示します。 


(IHPUT SETTING ) 山 


INPUT 


MONITOR 


: IHT/MIC 
: OFF 


[INT/MIC 


" INPUT " び反輯しています。 


3 . 〜 キーを押します。 


(INPUT SETTING >UUl 


IHPUT 

MONITOR 


INT/MICI 


: OFF 


[INT/MIC 


この状態で入力を選択でさます。 

4. ホイールを使って " GUITAR " を選択しまず。 

ち . W ィキ ーを巧します。 

6. ホイールを使って MONITOR 項目を反乾し、キー 
を巧します。 

7. ホイールを使って ON 項目を選択します。 

常に入力信号び出力されるよラになります。 

8. STOP/HOME キーを押して、ディスプレイをホーム 
画面に房します。 
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第 6 章曲に合わせてギター/ベースを弾く 


9. INPUT ボ U ュームで入カレベルを調整します。 


I ごま意 I 


アクティブタイプ（電池を内蔵した）のギター/ベー 
スを接続して音び歪む場をは、ギター/ベース側のボ 
リュームを絞って下さい。 


巧を再生しなが5演奏ずる 

1. キーを使って、再生するオーディオフアイ 
ルを選択します。 


ヒント 


MENU 画面から " BROWSE " の画面を呼び出して操 
作することにより、ダイレクトに選曲することびでさ 
ます。 

2. ►/■ ■キーを押して曲を再生します。 

曲を再生しなびらギター/ベースを演奏するとミック 
スされた信号び 0 /LINE OUT 端デから出力されま 
す。 MIX BALANCE キーを使って、再生音と入力音 
のバランスを調整でさます。 


エフェクターを使用ずる 

本機にはギター/ベース用のエフェクターび内蔵されて 
います。政下の手順で、ギター/ベースにエフェクトを 
掛けることびできます。 

1 .FX キーを長巧しして、 EFFECT 画面を表示します。 


( EFFECT >L!ll 


巨 OURCEI 


BANK : n 
PRESET : Tex ぉ Boy 

unii - 师-刚-刚-〇 


2 . ホイールを使って " SOURCE " を反転し、キー 
を押します。 

3. ホイールを使って " INPUT " を選択します。 
ギター/ベースにエフェクトび掛かるようになります。 



" INPUT " の代わりに " PLAY " を選択すると、再生 
音にエフてクトび掛かりまず。 
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第 6 章曲に合わせてギター/ベースを弾く 


4. W キーを巧して SOURCE 項目を反転したあと、ホ 
イールを使って BANK 項目を選択しキーを巧し 
ます。 

ホイールを回すと BANK 表示び、 A|B ， C ， D，E の順に 
変わりまず。 

已 . W キーを押して BANK 項目を反転したあと、ホイー 
ルをちに回して PRESET 項目を選択し キーを押 

します。 

6. ホイールを使って希望のプ U セツトエフェクトを選択 
し W キーを 巧しまず。 

7. ホイールを使って "LVL" を反転し、キーを巧し 
ます。 

8 . ホイールを使って LVL (エフェクト出カレベル）を調 
整し W キーを巧します。 

9. STOP / HOME キーを巧して、ホーム画面に戻します。 


10.FX キーを押して、ディスプレイち下の BANK 名の 
アイコンを反転させまず。 



. いつでを FX キーを巧すことによって、エフェクター 
のオン/オフを切り換えることびでをます。 

• 選択したプ U セットエフェクトは更に各エフェクトの 
パラメータを調整することをでをます。 



プ U セットエフェクトの種類と内容については、取振 
説明書の「第] 9 章エフ卫クタプリセツ!覧」を 
ご覧ください。 
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本機は、ギター/ベースの練習時に便利な再生コント□一 
ル機能を装備しています。この機能を使って、 CD から取 
り込んだ曲や本機で録音した素材を再生するとをのスピー 
ドやキーを変えることびできます。 


再生のスピードを変える 

スピードを変えて再生することびできます。フレーズを 
コピーすると去などに便利です。また VSA 機能をオンに 
すると、スピードを変えたときに音程び変わりません。 
政下の手順例では、音程を変えずにスピードのみを変え 
る設定を行いまず。 

1. ホーム画面表示中、 PB CONTROL キーを長巧しして、 

PB CONTROL 画面を表示しまず。 

C ~ PE COHTROL >画 


VSfi 1 

OFF 

SPEED 

0 

KEV 

0 

FINE TUNE 

0 


[part cancel ] 


2 .ホイールを使って" SPEED " を反転し、キーを 
巧しまず。 


再生コント□ール機能を使ラ 


VSfl 

SPEED 

KEV 

FINE TUNE 


LPflRT CANCEL ] 


3. ホイールを使ってスピード値を設定します。 

表示される数字の単位は％です。 一50% 〜 +16% の 
範囲で設定でさます。 

4. W ィキ ーを巧します。 

" SPEED " び反転します。 

( PE COHTROL ^画 


VS 円 i 

OFF 

SPEED 1 

10 

KEV : 

0 

FINE TUNE : 

0 


[part cancel ] 


SPEED の現在の設定値び反転します。 

t PE COUTROL ?画 


〇回0 
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第 7 章再生コント□ール機能を使ラ 


VSfi * 
SPEED : 
KEV : 
FINE TUNE : 


LPflRT CANCEL ] 


C PE CONTROL > 山！! 


己.ホイールを使って" VSA " を反転し、キーを巧し 
ます。 

VSA の現在の設定び反転します。 


6. ホイールを使って " ON " を選択します。 

フ . STOP / HOME キーを巧して、ディスプレイをホーム 
画面に戻します。 


8. PB CONTROL キーを押します。 

ディスプレイ上部の SPEED アイコンび反転表示にな 
り、スピードコントロール機能 （VS 冉および SPEED 
機能）び動作中であることを示していまず。 



ホーム画面表示中はいつでも PB CONTROL キーを短 
く巧すことによって、スピードコント□-ル機能の才 
ン/オフを切り換えることびでさます。 



SPEED アイコンには、スピードの設定値に応じて、 
"▲"、または "一" び表示されます。スピード値 
びプラスのと去は"▲"、マイナスのとさは"▼"、0 
のときは"一 " び表示されます。 


I "EE 。！ irRETii II non i 同 

■ OOhOOmOOs 


00:0 日：己 5 


SI GT 日日日日日日 . wav 


FOLDER 


001/001 


日 
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第 7 章再生コント□ール機能を使ラ 


再生の キーを 変える 

キーを変えて再生することびでさます。曲に合わせてギ 
ター/ベースを練習するとをなどに便利な機能です。 

1. ホーム画面表示中、 PB CONTROL キーを長巧しして、 

PB CONTROL 画面を表示しまず。 

こ ~ PE COHTROL >画 


VSfi 1 

OH 

SPEED 

10 

KEV 

0 

FINE TUNE 

0 


[part cancel ] 


2. ホイールを使って "KEY" を反転し、キーを巧し 
ます。 

KEY の現在の設定値び反鼠します。 


t PE CONTROL ) 山 ] 
VS 円 : OH 

SPEED :10 

KEV + 面； 

FINE TUNE : 0 

I PART CANCEL I ^ 


3. ホイールを使ってキーを半音単位で上下します。 
上下に 6 半音の範囲で設定でをます。 

4. STOP/HOME キーを押して、ディスプレイをホーム 
画面に房します。 

W II n … I (ml 

■ OOhOOmOOs 

^ 叫:叫: u 

fl GT 日日日日日日 . wav 

FOLDER 001/001 CSD 


ディスプレイ上部の KEY アイコンび反乾し、キーコ 
ントロール機能び動作中であることを示しています。 
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第 7 章再生 コント□ール 機能を使ラ 


SPEED 

KEV 

FINE TUNE 


LPflRT CANCEL ] 


C PE CONTROL > 四 


ギター/ベースの音を低減ずる 

多くの市販の音源 （ CD など）の場合、ギター/ベースの 
音を低減することびで志ます（パートキヤンセル機能)。 


キャンセル効果は音源によって異なります。 

. ホーム画面表示中、 PB CONTROL キーを長押しして、 

PB CONTROL 画面を表示します。 


2. ホイールを使って 
項目を反乾し、 ►► 


PART CANCEL" 

I キーを巧します。 


の CANCEL 


3. ホイールを使って "ON" を選択します。 

ベースの音を低減したい場合は、し U 下の 4 .、 己項目の設 
定を行ってください。 

ギターの音を低減したい場合は、 4 .、 日.項目の設定を行 
ラ必要はありません。 

4. W キーを押して CANCEL 項目を反乾したあとホ 
イールを使って RANGE 項目を選択しキーを巧 
します。 


t PE CONTROL ) 山 ] 
I PART CANCEL I 

CRHCEL + EHa 

RAH 白 E : GUITAR 

PART : C 


VSR 


がげ f 
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第 7 章再生 コント□ール 機能を使ラ 


已.すイールを使って "BASS" を選択します。 


t PE CONTROL ) 山 ] 
I PART CANCEL I 

CRHCEL : OH 

RRHGE + [35^ * 

PART : C 


6. STOP/HOME キーを押して、ディスプレイをホーム 
画面に戻します。 


— n … I 画 

■ OOhOOmOOs 

^ ' 叫:叫ぶ 

リ GT 日日日日日日 . wav 

FOLDER 001/001 C5D 



• RANGE 項目と PART 項目で、それぞれ低減する音 
の音域と定位を設定することびで去ます。これらの設 
定を変えることで、低減効果び増す場合びあります。 
詳しくは、取破説明書「第]]章特殊な再生（再生 
コント□ール磯能)」の「ギター/ベースの音を低減 
ずる」をご覧ください。 

• ギター/ベースの練習時に、再生コント□ールを行い 
なびら GUITAR IN 端テなどからの入力をミックスし 
たい場合は、「第6章曲にをわせてギター/ベースを 
弾<」の「ギター/ベースを接続する」 （22 ページ） 
で述べた手順に従って、ギターまたはベースの接続お 
よび本機の設定を行ってください。 


ディスプレイ上部の P . C アイコンび反転し、パートキ 
ヤンセル機能び動作中であることを示しています。 
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第 8 章繰り返し再生する 

ファイル内の希望の区間を繰り返し再生（ループ再生) 
することびでをます。 

1 . ►/■ ■キーを押して再生を始めます。 

2. 繰り返し再生したい区間の始点で I/O キーを押します。 
吕.繰り返し再生したい区間の終点で I/O キーを押します。 

繰り返し再生び始まります。 


♦ 繰り返し再生を中止するには、 LOOP キーまたは I/O 
キーを押します。 

LOOP キーを巧した場合、繰り返し区間の設定び残り、 
再び LOOP キーを巧ずと、また繰り返し再生び始まり 
ます。 

I/O キーを巧した場合、繰り返し区間の設定びクリア 
されまず。 



再生エ U ァ内の繰り返し再生、 ] 曲の繰り返し再生を 
行ラことちでさまず。（一取扱説明書「第 1 吕章ルー 
プ再生/ IJ ピート再生/1巧再生」） 
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第 9 章リズムマシンに合わせてギター/ベースを弾く 


内蔵の U ズムマシンに合わせてギター/ベースを演奏し 
てみましよラ。 


ギター/ベースを接続ずる 

r 第巨章曲に合わせてギター/ベースを弾く」の「ギ 
ター/ベースを接続する」 （2 吕ページ）で述べた手順に 
従って、ギターまたはベースの接続および本機の設定を 
行います。 


リズムマシンを設定ずる 

1 .ホーム画面表示中 、 PB CONTROL キーと FX キーを 
同時に巧します。 

リズム画面び表示され、本機び IJ ズムモードになり 
ます。 

I " がい irRmi W II n 川 i の 


R 120 

如 。 CK 日1 

RHVTHM 〇〇レ OSS C5D 



U ズムモードから通常モードのホーム画面に民すに 
は、再び PB CONTROL キーと FX キーを同時に巧し 
ます。 

2. ►/■ ■キーを巧しまず。 

1」ズムマシンびスタートします。 

► / H キーを巧すたびに U ズムマシンのスタートとス 
トップび切り換わります。 

初めて U ズムマシンを使ラとさは、初期設定の y くター 
ンとテンポによる U ズムび再生されます。 

U ズムを聴をなびら、パターンとテンポを設定してみ 
ましよつ。 

3. w/w キーを 使って プ U セッ トのパターンを選び 
ます。 

4. ホイールを使ってテンポを調節します。 



U ズム設定画面を使って、 U ズムをスタートする前の 
カウントインの設定を行ラことができます 。 C ^取扱 
説明書「第1日章 U ズムマシンを使う」の「リズム 
マシンを設定する」） 
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第 9 章リズムマシンに合わせてギター/ベースを弾く 


U ズムマシンに合わせて演奏ずる 

1」ズムマシンに合わせてギター/ベースを演奏してみま 
しよラ。 

1. リズム画面び表示されているとき、 ►/H キーを使つ 
て U ズムマシンをスタートしまず。 

リズムマシンを再生しなびらギター/ベースを演奏す 
ると、ミックスされた信号び 0 /UNE OUT 端デから 
出力されます。 


リズムマシンとギター/ベースをミックス録 
音ずる 

1」ズムマシンに合わせてギター/ベースを演奏するだけ 
でなく、これらの S ックス信号を録音してみましよラ。 

1 . U ズム画面び表示されているとを、 REC/PAUSE キー 
を押します。 

録音待機状態になり、キーびホ<点滅します。ディ 
スプレイび録音画面に変わります。 


2. MIX BALANCE キーを使って、 U ズムマシンの音と 
ギター/ベースの音のバランスを調節します。 



リズムマシンまたはギター/ベースにエフェクトを掛 
けることびでさます。（一23ページ「エフェクター 
を使用ずる」） 


—■mini L" irgFnn:^ ri^ 

■ OOhOOmOOs 

^ , D1:3E:14 


—ク 日 T 日日日日日日.…リ 

wau i&bit 
GTF: 44.IK 
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第 9 章リズムマシンに合わせてギター/ベースを弾く 


2. 再度、 REC / PAUSE キーを巧しまず。 

U ズムマシンびスタートし、同時に録音び始まります 
ので、1」ズムマシンに合わせてギター/ベースの演奏 
を行いまず。 

3. 録音を終えたら STOP / HOME キーを巧します。 
ディスプレイび U ズム画面に戻り、オーディオフアイ 
ルび作成されます。 



リズムモードでは録音した音を再生ずることびでをま 
せん。下記の操作を行って U ズムモードを終了して通 
窜モードに戻してか6、ファイルの再生を行ってくだ 
さい。 

4. PB CONTROL キーと FX キーを同時に巧して、リズ 
ムモードを終了します。 

通常のモードに房り、ホーム画面び表示されます。 


TASCAM GT-R1 33 



第 10 章才一 A —タビングをする 


オーバーダビングでは、 SD カードに保をされているオー 
デイオファイルを再生しなびら新しい音をミックスして緑 
音することびできます。例えば、音楽に合わせてギター/ 
ベースを演奏し録音することびできます。 

じ(下に、すでに保をされているオーデイオファイルの先頭 
からの再生音に合わせて、ギター/ベースをオーバーダビ 
ングする手順を説明しまず。 


準備ずる 


フ□ントパネルの GUITAR IN 端 デ （モノラル標準ホンジ 
ヤツク）にギター/ベースを接続した後、政下の手順で 
入カソースを GUITAR IN 端子からの入力に設定し、入力 
信号を常時モニターでをるよラに設定します。そして入 
カレべルを調整します。 
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♦入力を設定ずる 

1 . ちサイドパネルの SETTING キーを巧して 、 INPUT 
SETTING 画面を表示します。 


(INPUT SETTING >UUl 


INPUT 


MONITOR 


: INT^MIC 
: OFF 


[I NT/M IC 


" INPUT " び反転しています。 

2. キーを巧します。 

この状態で入力を選択でさます。 

3. ホイールを使って " GUITAR " を選択しまず。 

オーバーダビングを行ラとを、しソ下の手順で MONITOR 

項目を " ON " に設定します。 MONITOR 項目を " ON " 

にすると、常に入力信号び n/LINE OUT 端子から出力さ 
れます。 


4. W ◄キーを押します。 









己.ホイールを使って MONITOR 項目を選択し、キー 
を押しまず。 

6. ホイールを使って " ON " を選択します。 

7. STOP/HOME キーを押して、ディスプレイをホーム 
画面に戻します。 

この状態で入力するギター/ベース信号と再生信号の 
両方びミックスされて 0 /UNE OUT 端子から出力さ 
れます。 


録音ずる 

1. キーを使って、再生する才ーディオフアイ 
ルを選択します。 

I "EE& - irRmi K た IliHM (ml 

■ OOhOOmOOs 

L I 叫:叫:己 5 

SI GT 000000. wav 

FOLDER 001/001 C5D 


画面上に選択しているファイル名び表示されます。 


I 章才一 A —ダビングをする 



直前に録音したオーディオファイルに音を S ックスす 
る場合は、すでに選ばれていますので、上記操作は不 
要です。 


2. ►/■ ■キーを巧して再生を開始しギター/ベースとの 
音量ノ（ランスをチェックします。 


ちサイドパネルの INPUT ボ U ユームを使ってギター/ 
ベースの入カレベルを調節します。 PEAK インジケー 
ターび点打する場をは、入力をレベルを下げてくださ 
し'!。 


また、 L / R メーターの一番ちのドットび点灯する場合 
は、 INPUT ボ U ュームを使って入カレベルを下げる 
か、エフェクトを使用している場合は、 EFFECT 画 
面内の出カレベル （ LVL ) を下げてください。 
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第 10 章才一 A —タビングをする 


3 .必要に応じて 、 MIX BALANCE キーを使って、再生 
の音量を調節します。 



再生中に L / R メーターの一番ちのドットび点灯する場 
合は、入カレベルを下げるか 、 MIX BALANCE を使 
つて再生レベルを下げてください。 



調璧中（キー操作中）、再生ボ U ュームびディスプレ 
イの下部にバー表示されます。 

4. HM キーを使って、再生オーディオファイルの先頭に 
戻しまず。 



ファイルの途中からの再生音に合わせてオーバーダビ 
ングを行ラことちでさまず。その場合は頭に戻ず代わ 
りに、希望の位置をサーチしておをます。 
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已. REC / PAUSE キーを押します。 

録音待機になり、キーびホく点滅します。画面にオー 
バーダビングモードのオン/オフの選択びポップアツ 
プ表示されます。 


—■mini L" irnFFHT^ fill] 

■ OOhOOmOOs 
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6. ホイールを使って、 " ON " を選択します （ ON を反転)。 


—■mini L" irnFFHT^ 

■ OOhOOmOOs 


R 

GT 000000 ■ way 

wau lebit 
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第 10 章才一 A —ダビングをする 


/.再度、 REC / PAUSE キーを巧します。 

手順1.で還おしたファイルび再生され、同時に録音び 
始まりまずので、再生に合わせてギター/ベースの演 
奏を行います。 

8. 録音を終えたら STOP / HOME キーを巧します。 



• S ックス信号は新しいファイルに録音されます。再生 
ファイルび上書きされることはありません。 

• オーバータビングによる録音を繰り返ずことによって、 
疑似的なマルチトラックレコーディングび可能でず。 


I ごを意 I 


上記の手順3.で再生音のバランスを下げてオーバーダ 
ビングを行った場合、作成したオーディオファイルを 
再生すると、録宣時のモニターに比べて音びかさく聞 
こえまず。この場含は 、 MIX BALANCE +キーを使 
つて再生レベルを最大にしてください。 
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Memo 
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この製品の取り扱いなどに関ずるお問い合わせは 


タスカム営業技術までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、 

±•曰.ネ兄曰•弊社休業日を除く 10 :〇〇〜 12:00/ 13:0 □〜 17: □□です。 

タスカム営業巧術 干 206-8530 東京都多摩市 落 合 1 -47 


函 


0120 -152-854 


携帯電話 - PHS • IP 電話などか6はフ1」ーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の 
電話番号（下記）にお掛けください。 

電言ま： 04 吕 - 3 已色 -9137 / FAX : 042 - 356 - 91 8 己 


故障-修理や保守についてのお問い合わせは 

修理ゎ、/ク ー すでご:堇$なくだづ - 1 、 

お問し)合わせ受付時副ま、± ■曰•祝日-弊社休業日を除く注 30 〜 1 ス〇□です。 


テイアツク修理センター 〒 ] 90-1 232 東京都西を摩郡瑞穂町長岡 2-2-8 


SS 

n 内 ■BH で OK 

ナビ.3 Y 村レ S 


-艇電話-公巧電話からは市の通話料金でご利用いにだけます。 

0570 -000-501 


ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってち市内通話料金でご利巧しホ:だけまず。 

PHS ■ IP 霸舌などからはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、通常の電話番号（下記） 
にお掛けくださレ。 

新電電鲁社をご利用の場合、 ro 57 oj びナビダイヤルとして正しく認識されず、 r 現在、この 
電話番号は使われておりません」などのメッセージび流れることびありまず。このような場合 
は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただ<か、通甫電話番号（下記）にお掛けください。 


電言ち： 042 -已已色 -2280 / FAX : 042 -已已 6 - 2 吕 81 


■ 住所や電話番号は，予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


ティアック株式会社 

干206 -8 巳30 
東京都を摩市 落 合 1-47 

http://www.tascam.jp/ 

Printed ID China 



